Work Order: 
Part Number: RBST2854-1 


DART AEROSPACE LTD 


Inspection Dwg: RBST2854 Rev: 1 


Description: Roller Fixture 


INSPECTION SHEET 


Drawing Actual 
Dimension Tolerance Dimension 
(21.350 *0.000/-0.020 
8-32 UNC-2B Go-No-Go 


20.187 */-0.005 DIESEN 


0.010 


0.31 


20.131 *0.000/-0.001 | || 
1.243 *0.008/-0.000 EE 

1.095 

001500200 | | | - | | 


0.360/0.390 
0.03 x 45? +/-0.010 x0.5° 


04700500 | — — -  — — 


asno | —— - — | — [| — 
0.169 was — | — | 


ümooTe [= o 
R0.031 +/-0.005 


Measuredby:| | Checkedby:| | QCmspectot| — | 
; If necessa 


| . Date  |Change 
A 4-Feb-20 New Issue 


HAFORMS Quality Assurance\approved QAWnspection Sheet revB 


